TADEUSZ 


CIESLAK 


MGR PRAW 
urodzony 1 lutego 1912 roku we Lwowie, 
DROGI MAZ, OJCIEC I DZIADZIUS 
opatrzony św. Sakramentami, zmarł 6 czerwca 1987 r. 


Wyprowadzenie zwłok z kaplicy na cmentarzu Rakowic- 
kim na miejsce wiecznego spoczynku nastąpi w ponie- 
działek, dnia 15 czerwca 1987 r.o godzinie 10.40, o czym 


zawiadamiają pogrążeni w głębokim smutku i żalu: 


ŻONA, CÓRKA, SYN, SYNOWA, ZIĘĆ, WNUKI 
I RODZINA 


Nabożeństwo żałobne 


odprawione zostanie w poniedziałek 15 bm. o godz. 9.15 


w bazylice OO. Cystersów w Mogile. 


